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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 614 

31 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55305 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη¬ 
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 17-2-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. για την 
προμήθεια εκατόν τριάντα πέντε (135) ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ 
ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ για την κάλυψη των ανα¬ 
γκών του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
43.375 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 163/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55333 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 


ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη¬ 
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 1-2-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. για την 
προμήθεια εννιακοσίων (900) τμχ. ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ ΜΑΛ¬ 
ΛΙΝΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.000 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 154/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55300 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
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με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη¬ 
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 24-2-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. για την προ¬ 
μήθεια επτά (7) ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για την κάλυψη των 
αναγκών του Νοσοκομείου (Κ. Αιμοδοσίας, Μικροβιολογικό 
Τμήμα και Αιματολογικό Τμήμα), προϋπολογισθείσας δα¬ 
πάνης 32.595 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 168/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55296 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη¬ 
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10 προκηρύσσει: 

Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό, με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη συμφερότερη προσφορά: 

Στις 14-2-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ. για την 
προμήθεια ενός (1) ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟΥ και ενός (1) ΜΟΝΙ¬ 
ΤΟΡ για την κάλυψη των αναγκών του Γυναικολογικού 
Τμήματος του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπά¬ 
νης 29.750 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 161/10 μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 


(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55295 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη¬ 
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
γραπτές σφραγισμένες προσφορές: 

Στις 16-2-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. για 
την προμήθεια μιας (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΑ¬ 
ΛΥΨΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του 
Κυτταρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης 35.000 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 160/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γ ρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55282 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν. 2955/01 «Προμήθειες Νοσοκο¬ 
μείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων επο¬ 
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή: στις 10-03-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για 
την προμήθεια 166.520 τεμαχίων ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ 
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ΕΡΓΑΔΕΙΑ μιας χρήσεως, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
806.370 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου. 

Για την παραλαβή της διακήρυξης Νο 81/2010 απαι¬ 
τείται ποσό 12 € και μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών κάθε εργά¬ 
σιμη ημέρα και ώρα, και στο τηλέφωνο 213 20.77.407- 
408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55331 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/95) 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/01) «Προμήθειες 
Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις, του ΠΔ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», του ΠΔ. 60/07 (ΦΕΚ 64/07) «Προ¬ 
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες Φορέων επο- 
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3846/2010, άρθρο 24, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
για την προμήθεια Υγρού Φρέον για την κάλυψη των 
αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.300,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α.: 

Στις 16-03-11 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η παραλαβή της διακήρυξης Νο 30/10 μπορεί να γίνε¬ 
ται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. έως 13.30 
μ.μ. από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Γ ια κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 


19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδη¬ 
γία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16-11-05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10, προκηρύσσει: 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές: 

Στις 3-2-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. για την 
ανάδειξη εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ΜΕΤΑ¬ 
ΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ και ΔΕΙΓΜΑ¬ 
ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ του Κ. Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, 
για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.420 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 145/10 μπορεί να παραλαμβάνεται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες, από 8.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ., 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 
και 408. 

Νίκαια, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

Αριθμ. 34288 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Π. Φαλήρου. 

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51, Τ.Κ. 17561 

Τηλ. 210-9876043 

Ραχ: 210-9859554 

Είδος προμήθειας: Προμήθεια μηχανήματος πλυντη¬ 
ρίου κάδων, αυτοκινούμενου σαρώθρου 5 κ,μ., απορριμ¬ 
ματοφόρου 10 κ.μ. και φορτηγού με αρπάγη. 

Τρόπος εκτέλεσης/τύπος σύμβασης: Ανοιχτός δια¬ 
γωνισμός. 

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι, υποβολή προσφοράς 
για ένα έως και όλα τα τμήματα 

Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 

Παραλαβή προσφορών / άνοιγμα προσφορών: 22/2/2011 
ημέρα Τρίτη ώρα 12:30 έως 13:00 μ.μ., Τερψιχόρης 51 ή 
με επιστολή μέχρι της προηγούμενης ημέρας στο πρω¬ 
τόκολλο του Δήμου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Προϋπολογισμός: 610.000,00 € περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ, τελών ταξινόμησης, τελών κυκλοφορίας, εξόδων 
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων και γενικά 
πόσης φύσεως εισφορών και εξόδων για παράδοση των 
οχημάτων-μηχανημάτων στο Δήμο έτοιμα για χρήση 
πλην ασφάλισης, 

Εγγυήσεις: 

Συμμετοχής 5% του συνολικού προϋπολογισμού της ομά¬ 
δας ή των ομάδων που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος. 
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Καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 10% της 
συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 

Καλής λειτουργίας για διάστημα δύο (2) ετών και σε 
ποσοστό δυο (2%) τοις εκατό επί της συμβατικής αξίας 
της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. 

Όροι πληρωμής: Με παράδοση προμήθειας (οδηγία 
35/2000 ή Π.Δ 166/03) 

Κριτήρια Επιλογής προμηθευτών: 

Δικαιολογητικά συμμετοχής, προσωπική κατάσταση 
προμηθευτή: Βάση άρθρου 43 και 44 Π.Δ. 60/07 
Οικονομικές και χρηματοπιστωτικές δυνατότητες: 
Βάση άρθρου 45 Π.Δ. 60/07 
Τεχνικές ικανότητες: Βάση άρθρου 46 Π.Δ. 60/07 που 
αφορούν προμήθειες. Ως προς την τεχνική ικανότητα 
του συνεργείου κάλυψης της εγγύησης καλής λειτουρ¬ 
γίας, ικανότητες που περιγράφονται στο άρθρο 46 παρ 
2 του Π.Δ. 60/07 που αφορούν εργασίες συντήρησης. 
Ισχύς προσφοράς: Τρεις (3) μήνες 
Νομική μορφή προμηθευτή : Φυσικά και νομικά πρό¬ 
σωπα ή ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξία χωρίς 
ιδιαίτερη νομική μορφή 

Χρόνος παράδοσης: 4 έως 6 μήνες αναλόγως άρ¬ 
θρου 

Κριτήριο ανάθεσης: Συμφερότερη προσφορά (βάση 
κριτηρίων αξιολόγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ <Α> που πε¬ 
ριλαμβάνεται στη διακήρυξη) 

Ισχύουσα νομοθεσία: Π.Δ. 60/07 και την 11389/93 
υπουργική απόφαση (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και τις εγκυκλίους 
που έχουν εκδοθεί, ως εθνική διοικητική πρακτική για 
εκτέλεση διαγωνισμών, εφόσον ο ΕΚΠΟΤΑ συμβιβάζεται 
με το ΠΔ 60/07. Επίσης ισχύουν ο Ν. 3463/06 κατά το 
μέρος που αφορούν διοικητικές προσφυγές 
Διοικητικές προσφυγές/ενστάσεις : 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης στο μισό του χρόνου 
από την τελευταία δημοσίευση έως την διενέργεια του 
διαγωνισμού στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ίαχ στο 
σημείο επαφής (άρθρο 10 Ν. 2690/99) υπόψην Δ.Ε. 

2) Από 1/1/2011 ενδικοφανής προσφυγή στο Δήμο και 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Τριμελές Διοικητικό 
εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. 

Ημερ. αποστολής διακήρυξης στην Ε.Ε : 28/12/2010 
Ημερ. δημοσίευσης διακήρυξης από την Ε.Ε : 

Παλ. Φάληρο, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 
Δ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 241 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, 
τις διατάξεις του Ν. 3580/07. 

2. Την Κ.Υ.Α. 1/01-02-2010'Εγκριση Προγράμματος Προ¬ 
μηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ Β99, 3-2-2010). 

Επαναπροκηρύσσει τον Τακτικό δημόσιο διαγωνισμό 
με ανοικτή διαδικασία από το ΠΠΥΥ 2010 -Πιστώσεις 
2010 - 2011 : 


1. ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Αριθμός διακήρυξης: 31/10 
ΠΠΥΥ 2010: κατηγορία 02501 είδος 85000 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 70.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1413 
Απόφαση Δ.Σ έγκρισης επαναπροκήρυξης: 604/25/ 
29-12-2010 

Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Φορέας εκτέλεσης: ΠΑΓΝΗ 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης 
μονομερούς παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. με 
τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21-02-2011 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Προ¬ 
μηθειών του ΠΑΓΝΗ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 18-02-2011 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρω¬ 
τοκόλλου του ΠΑΓΝΗ. 

• Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 29-12-2010 

• Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο 29-12-2010 

Τα έξοδα της δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον 
Ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΠαΓΝΗ. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά του Π.Δ. 118/2007 
και του Π.Δ. 60/07 και κάθε άλλη πληροφορία αναφέ- 
ρονται στη διακήρυξη. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά που γίνεται δεκτή μέχρι την ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού 
που σας ενδιαφέρει, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμη, δεν 
αποσφραγίζεται και επιστρέφεται. 

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο «Πρόγραμμα Δι@ύ- 
γεια» και τα υλικά ανά διαγωνισμό θα αναρτηθούν και 
στο δίΐβ του Νοσοκομείου νννννν, ραςπί.ρι· 

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα επί 
ποινή απόρριψης μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυ¬ 
λογραφημένη με αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο πρόγραμμα μας. 

Τιμή Προσφοράς: σε Ευρώ. 

Ισχύς προσφοράς: 360 ημέρες, από την επόμενη διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Γραφείο Προμηθειών του ΠαΓΝΗ, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρα 12.00-14.00, προσκομίζοντας αποδεικτικό 
κατάθεσης 30€ στην Αγροτική Τράπεζα στο λογαριασμό 
του Νοσοκομείου, με αριθμό 3660300215419. 

Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 240 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 118/07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, 
τις διατάξεις του Ν. 3580/07. 
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2. Την Κ.Υ.Α. 1/01-02-2010 Έγκριση Προγράμματος Προ¬ 
μηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, (ΦΕΚ Β 99, 3-2-2010). 

Επαναπροκηρύσσει τους παρακάτω Διεθνείς δημόσι¬ 
ους διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία από το ΠΠΥΥ 
2010 - Πιστώσεις 2010-2011: 

1. ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Αριθμός διακήρυξης: 22/10 
ΠΠΥΥ 2010: κατηγορία 01809 είδος 86500 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 325.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1439 
Απόφαση Δ.Σ έγκρισης επαναπροκήρυξης: 606/25/ 
29-12-2010 

Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Φορέας εκτέλεσης: ΠΑΓΝΗ 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης 
μονομερούς παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. με 
τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 01-03-11 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 
του ΠΑΓΝΗ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 28-02-11 
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γ ραφείο Πρω¬ 
τοκόλλου του ΠΑΓΝΗ 

2. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Αριθμός διακήρυξης: 29/10 

ΠΠΥΥ 2010: κατηγορία 01208 είδος 06000 
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 206.000,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ 1261 
Απόφαση Δ.Σ έγκρισης επαναπροκήρυξης.: 605/25/ 
29-12-2010 

Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Φορέας εκτέλεσης: ΠΑΓΝΗ 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης 
μονομερούς παράτασης μετά από απόφαση του Δ.Σ. με 
τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές 
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03-03-11 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του ΠΑΓΝΗ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 02-03-11 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00 μ.μ. στο Γραφείο Πρω¬ 
τοκόλλου του ΠΑΓΝΗ 

• Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων, 29-12-2010. 

• Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 29-12-2010. 

• Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο 29-12-2010. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον 
Ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΠαΓΝΗ, στην δε, Υπηρεσία 
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βα¬ 
ρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/07 και 
κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέπει να υπο¬ 
βάλλουν προσφορά που γίνεται δεκτή μέχρι την ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού 
που σας ενδιαφέρει, διαφορετικά είναι εκπρόθεσμη, δεν 
αποσφραγίζεται και επιστρέφεται. 

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο «Πρόγραμμα Δι@ύ- 


γεια» και τα υλικά ανά διαγωνισμό θα αναρτηθούν και 
στο είΐβ του Νοσοκομείου νννννν, ραςπί.ρι· 

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα επί 
ποινή απόρριψης μέσα σε σφραγισμένο φάκελο δακτυ¬ 
λογραφημένη με αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο πρόγραμμά μας. 

Τιμή Προσφοράς: σε Ευρώ. 

Ισχύς προσφοράς: 360 ημέρες, από την επόμενη διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Γραφείο Προμηθειών του ΠαΓΝΗ, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρα 12.00-14.00, προσκομίζοντας αποδεικτικό 
κατάθεσης 30€ στην Αγροτική Τράπεζα στο λογαριασμό 
του Νοσοκομείου, με αριθμό 3660300215419. 

Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Κιλκίς μετά την 1/1-2-2010 Κ.Υ.Α, 
περί έγκρισης Π.Π.Υ.Υ. 2010 (ΦΕΚ 99/τ.Β73-2-2010), την 
με αρ. πρωτ. 1983/10-3-2010 απόφαση Υπουργού Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί οδηγιών εκτέλεσης 
και εφαρμογής Π.Π.Υ.Υ. έτους 2010, σύμφωνα με τον 
Ν. 2286/95, τον Ν. 2955/02 τον Ν. 3580/07 και το Π.Δ. 
118/07, προκηρύσσει: 

Δημόσιους, ανοικτούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες 
προσφορές στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος 
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2010 (ΠΠΥΥ 2010) 
αναλυτικά ως κάτωθι: 

1. Προμήθεια Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για 
αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές (Κ.Α.00601-05500 / 
Διακήρυξη 80/2010 / Μετάθεση χρόνου διενέργειας), 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.000,00 €, με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Καταληκτι¬ 
κή ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 3/2/2011 
και ημερομηνία διενέργειας η 4/2/2011. 

2. Ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης παγίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων (Κ. Α. 00800-00003/Διακήρυξη 83/2010/ 
Επαναληπτικός), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.852,00 €, 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 
4/2/2011 και ημερομηνία διενέργειας η 7/2/2011. 

3. Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας (Κ.Α. 00100- 
00001/Διακήρυξη 84/2010), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
500.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερό¬ 
τερη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών είναι η 17/2/2011 και ημερομηνία διενέργειας 
η 18/2/2011. 

4. Προμήθεια Χειρουργικών ειδών και εργαλείων μιας 
χρήσεως (Κ.Α. 02101-87000/Διακήρυξη 85/201 Ο/Επαναλη¬ 
πτικός), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300.000,00 €, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Καταληκτι¬ 
κή ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 18/2/2011 
και ημερομηνία διενέργειας η 21/2/2011. 

5. Προμήθεια Αναισθησιολογικού εξοπλισμού - Αναπνευ¬ 
στήρων (Κ.Α. 999999-999999-1/ Διακήρυξη 86/2010 / Επα¬ 
ναληπτικός), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 880.500,00 €, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι 
η 21/2/2011 και ημερομηνία διενέργειας η 22/2/2011. 
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6. Προμήθεια Εργαλείων Χειρουργικής και Λοιπού 
Εξοπλισμού (Κ.Α. 999999-999999-9/ Διακήρυξη 87/2010), 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 282.500,00 €, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 22/2/2011 και 
ημερομηνία διενέργειας η 23/2/2011. 

7. Προμήθεια Καυσίμων (Κ.Α.02303-05002 / Διακήρυξη 
88/2010 / Επαναληπτικός), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
363.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής. Κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 
23/2/2011 και ημερομηνία διενέργειας η 24/2/2011. 

Κάθε απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις 
του Νοσοκομείου. Τεύχη διακηρύξεων διατίθενται από 
το Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι απόδειξης 
με την καταβολή 20,00 €. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2341351626 και ίαχ 2341351657. 

Κιλκίς, 29 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Αριθμ. Διακ. 210/10 

Ανακοινώνουμε ότι ο Διαχειριστής Εθνικού Συστή¬ 
ματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. διενεργεί Διεθνή 
Κλειστό Διαγωνισμό με αριθμό 210/10 για το «Λεπτομερή 
Σχεδίασμά, Προμήθεια Υλικών και Κατασκευή της 3ης 
δεξαμενής στην Ρεβυθούσα». 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται ο λε¬ 
πτομερής σχεδιασμός, η προμήθεια υλικών και η κατα¬ 
σκευή τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερί¬ 
ου, τύπου «ίυΙΙ οοηίείηπιοηΐ», χωρητικότητας 95.000πι3, 
κρυογενικές εργασίες διασύνδεσης με τις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις και εργασίες ενίσχυσης του λιμένος 
εκφόρτωσης Υ.Φ.Α. για την υποδοχή πλοίων χωρητι¬ 
κότητας έως 180.000πι3., στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ 
στη νήσο Ρεβυθούσα. 

Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός της Σύμβα¬ 
σης ανέρχεται σε εκατόν τριάντα εκατομμύρια ΕΥΡΩ 
(€ 130.000.000) πλέον ΦΠΑ. Οι οικονομικές προσφορές 
που υπερβαίνουν τον ως άνω προϋπολογισμό απορρί¬ 
πτονται ως απαράδεκτες. 

Δικαίωμα προαίρεσης: Ο Κύριος του Έργου έχει δι¬ 
καίωμα προαίρεσης τριάντα τοις εκατό (30%) επί του 
συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ’ ανώτατο όριο, τριάντα 
εννέα εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (€ 39.000.000) πλέον ΦΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων. Τμήμα του 
δικαιώματος προαίρεσης θα περιλαμβάνει εργασίες 
σχετικές με κρυογενικές εγκαταστάσεις. 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομικής άποψης προσφορά όσον αφορά στα κριτήρια 
που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην 
πρόσκληση υποβολής προσφορών ή την πρόσκληση 
για διαπραγμάτευση. 

Τόπος Εκτέλεσης τουΈργου: Η εκτέλεση των εργασιών 
θα λάβει χώρα στη νήσο Ρεβυθούσας του Νομό Αττικής 


Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: 
01/02/2011 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 12:00μ.μ. 

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης Σύμβασης 
στην Ε.Ε.Ε.Ε.: 24/12/2010 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Σύμβα¬ 
σης στον Ελληνικά Τύπο: στην εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» την 28/12/2010, στην εφημερίδα «ΗΜΕ¬ 
ΡΗΣΙΑ» την 29/12/2010, στην εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ» την 
30/12/2010, στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥ- 
ΣΙΑ» την 31/12/2010 και στην εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» την 
01/01/2011. 

Η σχετική Προκήρυξη Σύμβασης έχει εισαχθεί και στο 
δικτυακό τόπο (ως ανωτέρω) του ΔΕΣΦΑ για ενημέρωση 
των ενδιαφερομένων. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00π.μ. 
έως 17:00 μ.μ. από τη Διεύθυνση Δημοπράτησης, Συμβά¬ 
σεων και ΠρομηθειώνΈργων, 4ος όροφος, Λ. Μεσογείων 
357-359, 152 31 Αθήνα, τηλ· 210 65 01 000, ίαχ: 210 67 
49 504. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 
Για την Εταιρία 

Συντονίστρια Διευθύντρια Δημοπράτησης 
Συμβάσεων και ΠρομηθειώνΈργων 
ΑΙΚ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(14) 

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Αριθμ. Διακ. 11/2010 

Ανακοινώνουμε ότι η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδο¬ 
νίας προκηρύσσει ενιαίο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 
προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ», κωδικός ΟΡν 33184500, 
για τις ανάγκες των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της, με 
αριθμό διακήρυξης Νο 11/2010, με ημερομηνία διενέργειας 
την 25 Φεβρουάριου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.μ. και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορί¬ 
ζεται στις 24 Φεβρουάριου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.30 μ.μ. 

Προϋπολογισμός: 3.107.901 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική: 

Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Κ. η 28-12-2010 
ημέρα Τρίτη 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο την 31-12-2010 ημέρα Παρασκευή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σε ΦΕΚ : 
την Παρασκευή 31-12-2010 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το 
τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα προμηθειών της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, Αριστοτέ- 
λους 16, 4ος όροφος, ΤΚ 546 23 Θεσσαλονίκη, έναντι 
του ποσού των 20 €. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 10.00 έως 
14.00 στα τηλέφωνα 2313 320533 / 542. 

Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΗΛΙΔΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αριθμ, 16323 
Αριθμ. Διακ, 073/2010 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΣ» διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 
του είδους με Κ.Α. 02104 - 84700 «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ» ενταγμένου στο ΠΠΥΥ έτους 2010, για τις ανά¬ 
γκες του νοσοκομείου. 

Ο προϋπολογισμός είναι 575.349,50 ευρώ με ΦΠΑ, 
η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 
22/02/2011 και ώρα 14:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού είναι 23/02/2011 και ώρα 11:00. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 5% επί της αξίας 
των προσφερομένων ειδών με ΦΠΑ. Υπάρχουν ειδικές 
προδιαγραφές. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. 

Η χρηματοδότηση είναι από τον Κ.Α.Ε.:1311 «Προμήθεια 
Υγειονομικού Υλικού» του νοσοκομείου. Η πληρωμή θα 
γίνει τμηματικά. 

Η διακήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 
16/12/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2313322330, ίεχ: 2313322355, 
ο-πιαίΙ: 39όίπι-ρΓοπι@3γρθ.9Γ 

Αρμόδιος Υπάλληλος: Ν. Κουλούσης στο Τμήμα Προ¬ 
μηθειών, Ελ. Ζωγράφου 2 , Τ.Κ. 54634 Θεσσαλονίκη. 

Το κόστος του τεύχους της διακήρυξης είναι δέκα 
(10,00) ευρώ. 

Η περίληψη της διακήρυξης βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου όίΙρΥ/νννννν.οαρίοεόίπιίΐΓίοδ.ρΐ'/όίβρννη. 
ΗιΐπηΙ Πληροφορίες τηλ. 2313322322 κ. X. Δαλάτση και κ.Σ. 
Κουλουμδούρη ©-ππ3ίΙ: 39άίΠΊ-ρΙίΐΌΪ@3γρθ.9Γ 

Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ 
-♦- 

(16) 

5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Αριθμ. 23026 
Αριθμ. Διακ. 135 

Η 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, έχοντας 
υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και βάσει της αριθμ. 
23023/24-12-2010 Απόφασης του Διοικητού της, θα δι¬ 
ενεργήσει Ενιαίο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό προμή¬ 
θειας «Χαρτοβάμβακα», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
301.795,45 € με τον Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη αναγκών των Νο¬ 
σοκομείων Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25-02-2011 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία Προμηθειών, 
της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας, Περιοχή 
Μεζούρλο Τ.Κ 41110, Τ.Θ 2101 - Λάρισα, από την αρμόδια 
επιτροπή. 


Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προη¬ 
γούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι 24-02-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14.00 μ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη 
ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσ¬ 
σαλίας και Στερεός Ελλάδας στη διεύθυνση (νννννν. 
όγρθΐόθεδβίν.ρι·) 

Όσοι από τους ενδιαφερομένους αδυνατούν να παρα¬ 
λάβουν την παρούσα Διακήρυξη ηλεκτρονικά, μπορούν 
να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης σε έντυπη 
μορφή από τα γραφεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέ¬ 
ρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας οδός Περιοχή 
Μεζούρλο, Τ.Κ 41110,Τ.Θ 2101 -Λάρισα, καθημερινά από 
08:00-14:00, έναντι απόδειξης με την καταβολή ποσού 
30€ (κάλυψη εξόδων εκτύπωσης). 

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη στις 
28-12-2010 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
στον Ελληνικό Τύπο για δημοσίευση στις 30-12-02010 
και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση 
στις 31-12-2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών 
της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας και στα 
τηλέφωνα 2413- 500860,500846 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Λάρισα, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

Αριθμ. 1904 

1) Ο Δήμος Ναυπλίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
γιά την ανάθεση του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑ¬ 
ΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπ/σμού 250.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπ/σμό 250.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας Δήμου Ναυπλίου (οδός Χαρ. Τρικούπη 11 - Τ.Κ. 211 
00 Ναύπλιο), υπεύθ. υπάλληλος Γεωργίου Ιωάννης, τηλ.: 
27520-97807 και 27520-97808 και ίεχ: 27520-97809). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27520-97807 και 27520- 
97808, Ϊ3χ επικοινωνίας: 27520-97809, αρμόδια υπάλλη¬ 
λος γιά επικοινωνία: Γ εωργίου Ιωάννης . 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Ναυπλίου (Πλατεία Τριών Ναυάρχων - 
Ναύπλιο Τ.Κ. 211 00) στις 18.01.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστη¬ 
μα υποβολής προσφορών είναι: «σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης», του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 
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4) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν: 
στην Α21Η και 2Η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
για επιχειρήσεις με έδρα εκτός νομού ή στην Α21Η και 
2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για επιχειρή¬ 
σεις εντός Νομού ή ένα δεύτερο Νομό . 

5) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.060,00 € (τέσ¬ 
σερις χιλιάδες εξήντα ευρώ ) και ισχύ τουλάχιστον 210 
ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟ¬ 
ΡΟΥΣ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ναυπλίου. 

Ναύπλιο, 28 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ 

-♦- 

( 18 ) 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 

Αριθμ.: 15787 

Το Κρατικό Θεραπευτήριο-Κέντρο Υγείας Λέρου, 
ύστερα από: τις αριθμ., 7/18-03-09, 7/12-08-10 αποφάσεις 
του Δ/κού Σ/λίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου 
Υγείας Λέρου περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών, 
προκηρύσσει: 

τους παρακάτω δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, 
που θα γίνουν στην αίθουσα διαγωνισμών (Τεχνική Υπη¬ 
ρεσία Λακκί - απέναντι από το παθολογικό ψυχιατρικής) 
του ΤΓΠ ως εξής : 

Την 13 Ιανουάριου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρες: 

1. 10:00" - 10:15' Προμήθεια μηχανημάτων ψυκτικών 
θαλάμων, Πρόχειρος, Επανάληψη, Προϋπολογισμός € 
13.000,00 

Την 28 Ιανουάριου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρες: 

1.10:00'-10:15' Ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη συντή¬ 
ρησης εξοπλισμού πληροφορικής, Πρόχειρος, Προϋπο¬ 
λογισμός € 30.000,00 (πλέον ΦΠΑ). 

Οι διαγωνισμοί θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους και 
προδιαγραφές των σχετικών διακηρύξεων του ©ερ/ρίου 
τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από το 
γραφείο προμηθειών τηλ. 22470-23019 - 22131 και Ραχ. 

Το κόστος παράδοσης των διακηρύξεων έχει ως 
εξής: 

α) Παράδοση διακήρυξης τακτικού διαγωνισμού € 6 

β) Παράδοση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού € 5 

γ) Παράδοση διακήρυξης διαγωνισμού έργου € 15 

δ) Έξοδα αποστολής διακηρύξεων εκτός Λέρου-επι- 
πλέον 

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕ¬ 
ΣΙΑ 

Λέρος, 25 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

(Υπογραφή) 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 
Αριθμ. Διακ. 58 

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΠΡΟ¬ 
ΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την προμήθεια «Υπηρεσίες Λο¬ 
γιστικής Υποστήριξης», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
60.000,00 € με Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 31/1/2011 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10 π.μ. στο Γ ραφείο Προμηθειών του Γ ενικού 
Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προη¬ 
γούμενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 28/1/2011 ώρα 14.00 μ.μ. 
στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από 7/1/2011 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Γ ενικού Νοσοκομείου 
Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 30,00 € 
ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσ¬ 
σαλίας και Στερεός Ελλάδας νννννν.άγρθΙάθεεαΙγ.ρΓ (προ¬ 
μήθειες). 

Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης δεν απαιτεί 
δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31/12/2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 12.00 έως 14.00. 

Ο Διοικητής 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 163 

Ανακοινώνουμε τη διενέργεια ανοιχτού επαναληπτικού 
δημόσιου διαγωνισμού για ανάθεση του καθαρισμού 
των χώρων του Γ.Ν. Γιαννιτσών σε ιδιωτικό συνεργείο 
καθαρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή και αριθμό Δ/ξης 163/2010. 

Προϋπολογισμός: 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Γενικό Νοσοκομείο Γι¬ 
αννιτσών 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 21-02- 
2011 ώρα 1400 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 22-02-2011 
ώρα 1000 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά των άρθρων 6 και 8α του π.δ. 118/2007 
(ΦΕΚ 150Α710.07.2007). 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 800 έως 
1400 στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου: τηλ. 
23823 50522 / ΡΑΧ 23820 82362 και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου στη διεύθυνση: νννννν.ηηρ.ρΓ 

Γιαννιτσά, 28 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 
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